
ter 


conector para 
manguera tipo 
rosea 


Trampa do agua 


Uesado 

Hemps He preparation 
de 2 a 3 meses 


For una llbre 
somparticion de 
saberes. 

flifunde, partieipal! 

Taller agrieultura backer, tadas los martes a un 
castado de la biblieteca uam-x 


t ecnoiogfas apropiadas, 

por una libra comparticlon da saberes 


II biodigestor as una 
imitacion de estomago para 
producir abono Ifuuido. 

Mediante reciduos vejgetales 
y excrements de gallma 
gailinasa mezclado con 
agua, por medio de un 

proceso de descemposicion 

anaerobico (sin airei se 
convierte en fertilizante 

Ifuuido 



collector do manguera 




I rampa de agua 


su funcion as 
permitir ei escape del 
gas metano products 

de la descsmsssicion 
y restringir e! ingress 

de sxfgens para un 
process anaerobics 






Llenado 


BesiduDS verdes 

especlahnente frutas dalces 

Aiucar mtrena e pllonsllte 
Cassara de hueva 
Excrements de animates 

iprelerentemente lalllnas, 
vacas, pahallos, coneios, eici 

Materia seca: 

hojas, ramas, pasta, etc 

Agua 

se desa an espacio waelo, 
aproximadamente delude la 
capaddad, para oae actue 
como caittara de gases 





Tiemps de preparation 


Biodigestor 

discontinuo 

Una vez agregada la 
materia, se cierra y 
seesperaun 
de 2 a 3 meses. 


